Z WODZINSKICH 


ILIA JASIENSKA 


wdowa po urzedniku 
przeżywszy lat 70, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramen- 


tami, zmarła dnia 30 sierpnia 1912 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z Zakładu im. Helclów nastąpi w niedzielę dnia 1 września b. r. 
o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to smutny 
obrzęd stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy ,,Consordia" J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


